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Inspection Dwg: D3453 Rev: B 


aan eae Accept | Reject is iee Comments 
Ø0.438 
EARSTE 
3.26 | +0030 | o o 
100 | wooo | 
| 18550 | wooo | 


E PT a 
| 0263x45° | +rootoxose | oo PP d 
Ee fF 


1.13 +0.012/-0.001 


Ooo od 

al 

+0.000/-0.005 — 
ooo d 

RA aoe EE 

Ooo 


| Rev | Date | Change 
New Issue 

| B | 07.01.17 | Dimensions added 
| D [09.11.04 | 


Diameter symbol removed from 0.500 dimension 
Dimensions updated per Dwg Rev B 


KH 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\FAI revD 


